FELIKS KRAWCZYNSKI 


Właściciel piekarni, 


przeżywszy lat 52, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł dnia 23 Lutego 
1893 roku. 


W żalu pozostała żona z dziećmi, zięciem i wnuczką, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 

Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu L. 4 przy ulicy 

Łaziennej, w Sobotę dnia 25 Lutego b.r. o godzinie 3 popołudniu, wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


W drukarni „Czasu“ w Krakowie. 


